 ANEXE Anexa 1 ANEXA 2 INCDMTM BUCURESTI VENITURI REALIZATE ÎN ANUL 2011 Nr crt Contract nr Denumirea proiectului Valoarea încasata în anul 2011 Autoritatea contractanta Sursa PN 2 Plan Sectorial Program Nucleu Fonduri structurale Fonduri private Servicii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 72176 / 2008 Cercetari privind tehnici avansate de control bazate pe analiza erorilor si modelare tridimensionala pentru masurarea de înalta precizie a suprafetelor complexe 312 464,39 CNMP 312 464,39 2 72187 / 2008 Cercetarea si realizarea de sisteme / microsisteme mecatronice / micromecatronice HIGH-TECH ultraprecise, integrate în platforme tehnologice pentru modernizarea si calificarea europeana a industriei 335 899,22 CNMP 335 899,22 3 72199 / 2008 Echipament mecatronic inteligent, autonom de eliminare a depunerilor de zapada pe drumurile de acces secundar în mediu urban 234 348,29 CNMP 234 348,29 4 72-164 / 2008 Sistem mecatronic destinat automatizarii procesului de testare al debitmetrelor pentru gaze pe instalatiile standard cu clopot 203 101,85 CNMP 203 101,85 5 72169 / 2008 Sistem modular autonom pentru monitorizarea conditiilor atmosferice pe caile de transport rutier (temperatura, presiune barometrica, ceata, polei, zapada, vânt, pluviometrie ) 234 348,29 CNMP 234 348,29 6 72-204 / 2008 Sisteme de monitorizare antieroare inglobate pentru procese de fabricatie flexibile de mare complexitate 289 029,56 CNMP 289 029,56 7 12-107 / 2008 Sistem informatic avansat, bazat pe imagistica medicala, pentru producerea implanturilor personalizate dedicate artroplastiei de sold 86 330,01 UPB - Fac Automatica 86 330,01 8 82099-P2 / 2008 Sistem optomecatronic de masurare a fondului electromagnetic pentru experimentele de detectie la sol a cuantelor gamma de origine galactica si extragalactica 66 253,25 Institutul de Stiinte Spatiale 66 253,25 9 22135 / 2008 Cercetari privind conversia, recuperarea, stocarea si reutilizarea energiei hidrostatice în actionarile hidraulice 40 084,00 INOE 2000 IHP 40 084,00 10 22130 / 2008 Cercetari privind realizarea unor solutii complexe energetice nepoluante de valorificare a deseurilor lemnoase granulare în vederea crearii de surse alternative de energie 27 168,00 INOE 2000 IHP 27 168,00 11 92079 / 2008 Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare 10 000,00 IRECSON 10 000,00 12 5N / 2009 / 09 05 01 02 Cercetari privind realizarea unui sistem mecatronic de masurare pe principii pneumoelectronice 810 000,00 ANCS 810 000,00 13 5N / 2009 / 09 05 01 04 Sistem mecatronic inteligent pentru încarcarea si descarcarea pieselor în instalatii de control 400 000,00 ANCS 400 000,00 14 5N / 2009 / 09 05 01 07 Protocoale de comunicare utilizate în automatizarea proceselor industriale 599 800,00 ANCS 599 800,00 15 5N / 2009 / 09 05 01 10 Sisteme mecatronice flexibile de masurare, achizitie si afisare a datelor provenite din procesele complexe de prelucrare si control 450 000,00 ANCS 450 000,00 16 5N / 2009 / 09 05 02 02 Studiu privind sistemele mecatronice si mijloacele computerizate de control noncontact al microtopografiei suprafetelor plane - rugozitate 3 D 400 000,00 ANCS 400 000,00 17 5N / 2009 / 09 05 02 04 Implementarea senzorilor de imagine inteligenti în controlul calitatii suprafetelor pieselor de mecanica fina 500 000,00 ANCS 500 000,00 18 5N / 2009 / 09 05 03 03 Cercetari privind modelarea de la micro la nanoscara a biomaterialelor avansate pentru fabricatia de implanturi si elemente protetice 200 000,00 ANCS 200 000,00 19 5N / 2009 / 09 05 05 01 Strategia si dezvoltarea Domeniilor Mecatronica, Sisteme inteligente, Instrumentatia Informationala si Tehnica Masurarii Integrate în compatibilitate si complementaritate cu strategia europeana si mondiala 279 000,00 ANCS 279 000,00 20 5N / 2009 / 09 05 05 02 Actual si perspective privind sistemele de control pentru nanotehnologii 300 000,00 ANCS 300 000,00 21 5N / 2009 / 09 05 05 04 Studiu suport pentru definirea strategiei nationale în sectorul productiei de aparatura mecatronica de masurare, reglare, control a presiunii si temperaturii 200 000,00 ANCS 200 000,00 22 5N / 2009 / 09 05 05 06 Dezvoltarea unei strategii de management preventiv de risc si a controlului intern în activitatea de C-D din domeniul mecatronicii, ca instrument de eficientizare, cresterea competitivitatii si dezvoltarea culturii organizationale 151 430,00 ANCS 151 430,00 23 sctr 2660/16 11 2011 la ctr 16/27 10 2011 Utilizarea retelelor inteligente Smart Grids pentru monitorizarea on-line a calitatii energiei electrice 78 000,00 IPA 78 000,00 24 45 / 2009 Centru de resurse Grid - Benchmarking pentru analiza, evaluare, prelucrare date în vederea cresterii competitivitatii organizatiilor pentru atingerea înaltei performante 505 735,09 ANCS-DGOIC 505 735,09 25 131 / 2010 Aparatura inteligenta si informationala pentru masurarea si monitorizarea hidrodinamicii sedimentelor bazata pe noi metode de masurare 714 997,53 ANCS-DGOIC 714 997,53 26 POSDRU/90/2 1/S/62144 / 2010 Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori mecatronica-integronica (M&I) 1 744 452,60 1 744 452,60 27 115855 / 2011 Analiza situatiei actuale a modului de raportare a performantelor în domeniul inovarii si transferului tehnologic si elaborarea de metodologii si instrumente pentru îmbunatatirea sistemelor si procedurilor de raportare - COD SMIS 24120 48 198,83 48 198,83 28 41M / 2011 MECAHITECH 11 - The 3rd International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development 30 262,20 30 262,20 29 3 371 933,00 DACIA 3 371 933,00 30 Verificari metrologice 109,00 PROCEMA 109,00 31 Verificari metrologice 218,00 SC SILDATAK 218,00 32 8 500,00 Fundatia FLOREASCA 8 500,00 33 Verificari metrologice 353,00 SC MOTOSPORT 353,00 34 219 860,40 RENAULT CACIA 219 860,40 35 Verificari metrologice 2 748,00 SIMAR 2 748,00 36 Verificari metrologice 245,00 PLASTIC LEGO 245,00 37 Verificari metrologice 215,00 HERMES ABRAZIVE 215,00 38 Verificari metrologice 109,00 SC COMPACT 109,00 39 27 180,40 EAST ELECTRIC 27 180,40 40 4 517,15 SC ELEMENTE COMANDA 4 517,15 41 Verificari metrologice 109,00 SC ELITE SERVICE NET 109,00 42 524,20 SC INCERPLAST 524,20 43 305 390,29 RENAULT MECANIQUE 305 390,29 44 Verificari metrologice 218,00 SC SIDER TRACKS 2000 218,00 45 3 516,23 COMPUTER Sharing 3 516,23 46 Verificari metrologice 218,00 SC EUROMAT GROUP 218,00 47 Verificari metrologice 45,00 SC RO STEHAN SERVICE 45,00 48 Verificari metrologice 1 308,00 BAUER ROMANIA 1 308,00 49 Verificari metrologice 165,00 SC OMNIA PLAST 165,00 50 Verificari metrologice 72,00 SC CORAL CONSTRUCT 72,00 51 35 514,42 SC COMPONENTE AUTO 35 514,42 52 1 000,00 SC YLE YO 1 000,00 53 Verificari metrologice 2 736,40 SC ISPE 2 736,40 54 1 235,76 SC GATTEFIN OYOPENI 1 235,76 55 8 075,00 SC ROMSTYL IMPEX Tg 8 075,00 56 Verificari metrologice 144,00 SC CONFOR SA 144,00 57 403,23 SC IRMEX SRL 403,23 58 Verificari metrologice 432,00 PH Hidro Pneumatic 432,00 59 30 515,57 RENAULT TEHNOLOGIE 30 515,57 60 Verificari metrologice 72,00 SC ROV HEIZ 72,00 61 Verificari metrologice 432,00 UM 01924 C 432,00 62 9 403,92 IP AUTOMATIC 9 403,92 63 Verificari metrologice 218,00 TPA SOC ASIG 218,00 64 Verificari metrologice 218,00 SC AVEMARIIS CONSTR 218,00 65 Verificari metrologice 327,00 CBC LABORATORIES SA 327,00 66 26 169,93 ACI VILLEURBANNE 26 169,93 67 Verificari metrologice 436,00 SC COMPACT 95 436,00 68 346,19 Ardagh Metal Buftea 346,19 69 518,92 SC HDM PRODSERV 518,92 70 4 708,24 INCD Turbomotoare COMOTI 4 708,24 71 Verificari metrologice 218,00 SC EXIMOD 218,00 72 Verificari metrologice 218,00 SERVICE AUTO 218,00 73 1 975,00 Univ Lucian Blaga 1 975,00 74 Verificari metrologice 109,00 SC VALCRI MEDICAL 109,00 75 Verificari metrologice 218,00 ANMDM 218,00 76 Alte venituri 141 636,00 77 Venituri financiare 49 211,00 TOTAL VENITURI ÎN ANUL 2011 13 514 948,36 1 839 026,86 78 000,00 4 290 230,00 3 013 384,05 4 073 198,25 30 262,20 Anexa 3 INCDMTM - Structura resursei umane în anul 2011 Total personal: 167 salariati din care: * salariati în activitatea C/D cu studii superioare, din care: * 31 CS I, 7 CS II, 22 CS III, 4 CS, 6 ASC = 70, din care: ==> Doctori: 16, doctoranzi: 8; masteranzi:1, profesori:1 * 6 IDT I, 1 IDT II, 3 IDT III = 10 * 12 personal neatestati cu studii superioare (subingineri) * 14 personal auxiliar cu studii superioare (6 economisti, 2 consilieri juridici, 1 auditor intern, 1 bibliotecar, 1 responsabil mediu, 1 sociolog, 1 consilier relatii externe, 1 responsabil relatii publice) * 25 personal cu studii medii C/D (23 tehnicieni, 2 operatori calculator) * 21 muncitori în sectia de prototipuri * 9 muncitori auxiliari (5 calificati, 4 necalificati) * 6 salariati auxiliari cu studii medii Anexa 4/1 LISTA ECHIPAMENTELOR PERFORMANTE SI FACILITATILE DE CERCETARE SPECIFICE ECHIPAMENTE CORPORALE Nr crt Denumirea Firma Tara Principalele caracteristici 1 Masina pentru sinterizare selectiva cu laser (rapid prototyping) EOS GmbH Germania Executie de prototipuri si modele functionale pentru industrie si implanturi biomedicale 250x250x215 mm 2 Echipament încercare la solicitari statice HOUSFIELD Anglia 0,1N 10000N exactitate 0,5% 3 Stand complex pentru calibrare manometre si traductoare pneumatice BEAMEX Finlanda -1 60 bar automat -1 600 bar manual 4 Masina de masurat în coordonate 3D ci CNC, tip LEITZ-REFERENCE 600 LEITZ Germania Incertitudinea de masurare: 0,9+L/350?m, Domeniul de masurare: X/Y/Z: 1000/700/560 Rezolutia: 0,05 ?m 5 Microscop universal cu afisare digitala, tip STARRETT-GALILEO QC-5000 STARRETT S U A Incertitudinea de masurare: X,Y: (1,9+5L/1000)?m, Z:(2,5+5L/1000) ?m, Domeniul de masurare: X/Y/Z: 300/150/140 Rezolutia: 0,1 ?m 6 Aparat pentru verificarea profilului si suprafetei RONCORDER EC 2500-KOSAKA RONCORDER Japonia Abateri de circularitate: 0,02?m+0,0003?m/mm Rezolutie sistem de masurare: 0,001 ?m 7 Aparat cu CNC pentru verificat rugozitatea IND120-Taylor Hobson Taylor Hobson S U A Rezolutie: 16nm/1mm; 3nm/0,2mm; Incertitudine de pozitionare pe X,Z: 0,5?m 8 Sistem de masurare si calibrare interferometru cu laser RENISHAW XL-80 RENISHAW Marea Britanie Masurari liniare: rezolutie: 0,001?m; exactitate de masurare: ±0,5ppm; domeniu de masurare: 0-80m; masurari unghiulare: rezolutie: 0,1?m/m; exactitate de masurare: ±0,2% din unghiul calculat; domeniu de masurare: ±10?; 9 Masina de masurat lungimi DMS680 Joint Instruments Italia Incertitudine de masurare: max 0,5 µm Domeniu de masurare: masurare absoluta: 100 mm, masurare diferentiala: 680 mm; Rezolutie: 0,1 ?m 10 Aparat de calibrat comparatoare si traductoare OPTIMAR 100 MAHR Germania Incertitudine de masurare: (0,2+L/100) µm, L în mm Domeniu de masurare: 100 mm Rezolutie: 0,02 µm 11 Micrometru vertical MICRO-HITE 350 TESA Elvetia incertitudine de masurare: (0,002+3L/1000) mm domeniu de masurare: 350 mm rezolutie: 1 ?m 12 Micro si nanotehnologie de control non-contact al topografiei suprafetelor - topografie 3D NTEGRA Rusia Domeniu maxim de scanare X,Y: 50x50?m; Domeniu maxim de scanare pe Z: 12 ?m; Rezolutie: 2000w; 10,6µm); magazin pentru gaze de proces Sistemul de pozitionare si fixare • Tip laser RS 2000 SM • Lungime de unda 10,6 µm • Interval de reglaj 200 -2200 W • Diametru fascicul cca 19 mm 14 Sistem de deplasare si pozitionare controlata si de precizie ridicata FESTO Germania • domeniu de deplasare: 0-50; 0-150; 0-200 mm; • tip de actionare: pas cu pas; • rezolutie: 0,001 mm; 15 Ghidaj liniar de translatie Psysik Instrumente GmbH Germania • Sanie liniara + Controler • Cursa 25 200 mm, rezolutie 0,012 µm, increment minim 0,2 µm, masa 80 mm; • Controler pentru motoare de cc, 15 V 16 Cluster Servere * procesor: CISC x 86 quad-core, MIN 4mb l3 cache pt fiecare procesor * memorie interna: 8GB PC3 -10600, min 12 sloturi de memorie * interfete de retea: Dual Port Gigabit Ethernet integrat * capacitate de stocare max : min 48 de HDD-uri în configuratie maximala 17 Statie cu robot cu brat articulat; Statie de asamblare FESTO Germania 1 Statie cu Robot industrial Mitsubishi RV-2SDB articulat cu 6 axe * sarcina maxima manipulate: 3 kg * anvergura: 550 mm * controller specializat pt control pe 6 axe CR1D * compatibilitate cu robotul din componenta sistemului 2 Brat Robot * grade de libertate: 6 * precizia: +/- 0,02 mm * viteza max : 2,1 m/s * greutatea de transportat: 3 kg * sistem de interfatare cu PLC:min 8 intrari/ 8 iesiri prin cablu cu terminatie Syslink 3 Robot Controller * nr de programe: 80 * pozitiile /program :2500 4 Statia de asamblare * lucreaza impreuna cu statia de Robot * prevazuta cu senzori optici pentru detectia pieselor Anexa 4/2 LISTA ECHIPAMENTELOR PERFORMANTE SI FACILITATILE DE CERCETARE SPECIFICE ECHIPAMENTE NECORPORALE 1 SOLID WORKS OFFICE PREMIUM SOFTWARE; 2 SOLID WORKS OFFICE PREMIUM SOFTWARE - var retea; 3 SOFT PENTRU ANALIZA SI ÎNREGISTRAREA AUDIO A ZGOMOTULUI; 4 3D RESHAPER SDK - LICENTA UTILIZATOR; 5 EMA CAD; 6 GENIUS NEWSKETCH; 7 GENIUS WIZARD PEN; 8 WINDOWS VISTA ULTIMATE 32 BIT ENGLISH; 9 OFFICE PRO 2007 ENGLISH WIN 32 OEM, MLK; 10 WINDOWS VISTA BUSINESS; 11 AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL; 12 DELCAM POWERMILL MODELLING (SOFTWARE PENTRU RECUNOASTERE IMAGINI AMPRENTE); 13 LAB VIEW FULL DEVELOPMENT SYSTEM; 14 AUTOCAD LT 2007 UPG FROM AUTOCAD LT 2006; OR 2005; OR 2004 (NEW SN); 15 3D RESHAPER SDK - BASE LICENSE; 16 SOLID CAM TURNING SOFTWARE; Anexa 5 Lucrari stiintifice/tehnice in reviste de specialitate cotate ISI CU SCOR RELATIV DE INFLUENTA Label A# The reference (Authors, Article title, Journal title, Volume, Page, Year) (1) Year of appearance (2) Relative AIS Number of ISI citations 1 Gh Ion Gheorghe, Liliana Laura Badita, "Materials characterization and tribological parameters determination of its worn surfaces", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol 13, no 10, oct 2011, ISSN: 1454-4164 2011 0,329 0 2 Gheorghe Ion Gheorghe, L Badita, S Istriteanu, V Despa - Nanorobotic Systems for nanomanipulation and nanopositioning; Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communication, vol 13, ISSN 1842-6573 2011 0,226 0 3 Popan Gheorghe, Lung Ioan, Palade Doru, Ileana Tacutu, "Influence of constructive-functional elements of the laser head systems Accuracy", Revista TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINES EXCELLENCE, Nr 8843, ISSN-1478-3363 2011 0,211 0 4 Popan Gheorghe, Badea Diana, "Choosing constructive functional components probing laser heads", Rev International Online Engineering, ISSN 0253-1933 2011 1,571 0 FARA SCOR RELATIV DE INFLUENTA 1 Gh Ion Gheorghe, Liliana Laura Badita, "Experiments and surfaces characterization of the femoral heads of HIP Prostheses", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2012, vol 7, No 1, Ianuarie-Martie 2012 2011 0 0 2 Gh Ion Gheorghe, Adriana Cârstoiu, Simona Istriteanu, Veronica Despa, "Intelligent Integrative Micro-Nano-Robotics", The 22nd DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation, UNO City - Austria Center Vienna, 23-26 Nov 2011, Austria, cotat ISI 2011 0 0 3 Gh Ion Gheorghe, Adriana Cârstoiu, Simona Istriteanu, Veronica Despa, "New Concepts and Solutions of "Micro-Nano-Mechatronics and Micro-Nano-Integronics", The 22nd DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation, UNO City - Austria Center Vienna, 23-26 Nov 2011, Austria, cotat ISI 2011 0 0 4 Gheorghe, I, G, Istriteanu, S, Pau, V, Bratu, V, Cirstoiu, A, Despa, V "Intelligent Integrated Micro-Nano-Technologies", The 22nd DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation, UNO City - Austria Center Vienna, 23-26 Nov 2011, Austria, cotat ISI 2011 0 0 5 Gheorghe I Gh, Moldovanu Alexandru, Ciobota Nastase-Dan, Pacioga Adrian, "Creation of 3D-CAD virtual model for rapid prototyping microtechnologies using selective laser sintering", The 22nd DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation, UNO City - Austria Center Vienna, 23-26 Nov 2011, Austria, cotat ISI 2011 0 0 6 I Tanasescu, S Ganatsios, A Abalaru, Gheorghe Ion Gheorghe, O Dontu, D Besnea "Autonomus System of Vibro-Acoustic Monitoring of the Griding Process to Increase the Quality of the Processeed Parts", Control Engineering and Applied Informatics - National Member Organization of IFAC - CEAI, vol 13, Nr 2 ISSN 1454-8658, iunie 2011, România, cotat ISI 2011 0 0 7 Gheorghe I Gheorghe, Dontu Octavian, Bratu Vasile, Cârstoiu Adriana, Istriteanu Simona and Despa Veronica, "Experimental Researches on the Elaboration and the Integration of the Special Procedures and Technologies of Master Mask Generation for Position Incremental Photo-Electrical Sensors Used in Robots and Automated Production Systems", Proceedings of 2011 International Conference on Optimization of the Robots and Manipulators (OPTIROB 2011), Sinaia, Romania, 26-28 Mai, 2011, cotat ISI 2011 0 0 8 S Ganatios, A Spanu, O Dontu, D Besnea, Gh I Gheorghe, "CAD Analysis Applied to Self-Centering Compliant Grippers", Proceedings of 2011 International Conference on Optimization of the Robots and Manipulators (OPTIROB 2011), Sinaia, Romania, 26-28 Mai, 2011, cotat ISI 2011 0 0 9 S Ganatios, A Spanu, O Dontu, D Besnea, Gh I Gheorghe, "On the Dynamic Stability Analysis for Compliant Gripper ", Proceedings of 2011 International Conference on Optimization of the Robots and Manipulators (OPTIROB 2011), Sinaia, Romania, 26-28 Mai, 2011, cotat ISI 2011 0 0 10 Gheorghe Ion Gheorghe, Simona Istriteanu, Liliana Badita, Vasile Bratu, Adriana Cîrstoiu, Veronica Despa, ""MECHATRONICS GALAXY", an industrial research support for European sustainable and strategic development", International Conference on Mechatronics, ICM 2011, Istanbul, 13-15, April, 2011, cotat ISI 2011 0 0 11 Savu Lucian, Abalaru Aurel, Cioboata Daniela, Stanciu Danut, Logofatu Cristian, "Intelligent mechatronic equipment for shock and axes distance control of free gears 1,2,3,4 and primary shaft", IEEE - Proceedings of International Conference on Mechatronics, ICM 2011, 13-15 aprilie 2011, Istanbul, Turcia, cotat ISI 2011 0 0 12 Savu Lucian, Stanciu Danut, Ioachim Silviu, Nicusor Nicolae, Abalaru Aurel, Logofatu Cristian, "The baldwin machine modernization for fatigue of automotive crankshafts through sensory architecture and computerization", IEEE - Proceedings of International Conference on Mechatronics, ICM 2011, 13-15 aprilie 2011, Istanbul, Turcia, cotat ISI 2011 0 0 13 Mihai Hacman, Dan Nineaca, Sorin Ionut Badea, Alexandru Buga , "Intelligent Machine for Dimensional Control and Marking "Power Transfer Unit" for the Auto Subassemblies in Large-Scale Series Production", IEEE - Proceedings of International Conference on Mechatronics, ICM 2011, 13-15 aprilie 2011, Istanbul, Turcia, cotat ISI 2011 0 0 14 Mihai Hacman, Andrei Florin, Sorin Ionut Badea, Alexandru Buga, "Mechatronic Intelligent Unit for Tightness Checking (Negative Pressure/vacuum) Reverse Module TL8 - Machined", IEEE - Proceedings of International Conference on Mechatronics, ICM 2011, 13-15 aprilie 2011, Istanbul, Turcia, cotat ISI 2011 0 0 Anexa 6 (a) CERERI DE BREVETE DE INVENTII DEPUSE IN 2011 Nr crt Nr OSIM TITLUL INVENTIEI NUME SI PRENUME INVENTATORI 1 A / 00704 2011 SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVUL DE REGLARE AUTOMATA A PRESIUNII DE REFERINTA IN SISTEMELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE Constantin Adrian Iordache Mircea Olaru Doru D Palade Eugen Condurateanu Vlad Dumitru Valentina Bajenaru Tudor Guta Florin TeodorTanasescu 2 A / 00705 2011 SISTEM DE MASURARE CU ULTRASUNETE A DEPUNERILOR DE SEDIMENTE IN LACURILE DE ACUMULARE Mihai Margaritescu Alexandru Moldovanu Vlad Vaduva Cristian Draghescu Florin Isvoranu 3 A / 00706 2011 CAPSULARE ANTIDEFLAGRANTA PENTRU "DISPOZITIV DE REGLARE AUTOMATA A PRESIUNII" UTILIZAT IN ATMOSFERA EXPLOZIVA Constantin Petre Eugen Condurateanu Doru D Palade Vlad Dumitru Mircea Olaru Constantin Adrian Iordache Valentina Bajenaru Tudor Guta Florin Teodortanasescu 4 A / 00707 2011 METODA SI SISTEM DE TRANSFORMARE A ZAPEZII IN GHEATA Diana Mura Badea Doru D Palade Eugen Condurateanu Vlad Dumitru Constantin Petre Valentina Bajenaru Doina Bucur Sorin Kostrakievici Luminita Voiculescu Mihai Boiangiu Gabriel Vladut Catalin Constantinescu Aurel Istrate Florin Teodortanasescu Gheorghe Stefanescu 5 A / 00708 2011 ECHIPAMENT PORTABIL DE DISTRIBUTIE A SOLUTIILOR MEDICAMENTOASE Stanca Comsa Adrian Pacioga Dan Nastase Ciobota 6 A / 00721 2011 INSTRUMENT SPECIAL PENTRU IMPLANT DENTAR Stanca Comsa Adrian Pacioga Maria Stefan Dan Nastase Ciobota 7 A / 00722 2011 TIJA FEMURALA ANATOMO - ADAPTIVA Stanca Comsa Adrian Pacioga Maria Stefan Dan Nastase Ciobota Florica Moldoveanu 8 A / 00768 2011 APARAT PENTRU MASURAREA PROFILELOR CIRCULARE DESCHISE Aurel Ionel Abalaru Daniela Doina Cioboata Danut Iulian Stanciu Cristian Constantin Logofatu Florin Traistaru 9 A / 00775 2011 ECHIPAMENT MECATRONIC PENTRU DETERMINAREA DINAMICA A FORTEI DE REZISTENTA LA COMPRESIUNE ASUPRA CRISTALELOR DIN MATERIALE EXTRADURE Aurel Zapciu Iulian Sorin Munteanu 10 A / 00796 2011 MODUL DE MONITORIZARE DIAMETRE EXTERIOARE IN TIMPUL PROCESULUI DE RECTIFICARE Aurel Ionel Abalaru, Danut Iulian Stanciu, Daniela Doina Cioboata, Cristian Constantin Logofatu, Florin Traistaru 11 A / 01037 2011 ECHIPAMENT MECATRONIC INOVATIV PENTRU CARACTERIZAREA COMPLEXA A SUPRAFETELOR IN SPATIUL VECTORIAL - DIMENSIUNE , FORTA , TEMPERATURA Gheorghe I Gheorghe Aurel Zapciu Iulian Sorin Munteanu 12 A / 01053 2011 METODA SI PROCEDEU DE MONTAJ AL SENZORULUI INTELIGENT DE DETERMINARE A STARII CAII DE RULARE Eugeniu Condurateanu Vlad Dumitru Constantin Petre Olaru Mircea Florin Teodor Tanasescu Valer Dolga 13 A / 01249 2011 HALAT ANTIEROARE CU IDENTIFICARE UNICA - SMARTGUARD Constantin Anghel Dumitru Sergiu Anexa 6 (b) BREVETE DE INVENTII ACORDATE IN 2011 Nr Crt Nr OSIM Data depunerii la OSIM Nr BREVET DE INVENTIE TITLUL INVENTIEI NUME SI PRENUME INVENTATORI 1 A / 00191 14 03 2007 123237 / 30 03 2011 MASINA ELECTRICA PENTRU APLICAT SPIRALE DE PROTECTIE PE FIRE SI CABLURI ELECTRICE PREMONTATE Badea Cristian 2 A / 00998 18 12 2008 125517 / 29 04 2011 SISTEM DE DEPLASARE DUPA DOUA DIRECTII RECTANGULARE Vasile Iulian 3 A / 01019 09 12 2005 123320 / 29 07 2011 APARAT PENTRU MASURAREA OPTICA SI INREGISTRAREA DEFORMATIILOR MATERIALELOR DE CONSTRUCTII DESTINATE CAILOR RUTIERE Romanescu Constantin Dicu Mihai Racanel Carmen Zisu Tudor Stanciu Danut Stefan Vasile 4 A / 00399 06 06 2006 123375 / 30 11 2011 PRESOSTAT CU DISPOZITIV OPTOELECTRONIC Munteanu Petre Badea Diana Mura Vlad Dumitru Munteanu Iulian Sorin 5 H00705/ 20 07 2011 ULTRASONIC MEASUREMENT SYSTEM OF SEDIMENTS DEPOSITION IN BARRIER LAKES Mihai Margaritescu, Alex Moldovanu, Vlad Vaduva, Cristian Draghescu, Florin Isvoranu Anexa 7 Produse / servicii / tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii Nr crt Produsul Date tehnice Domeniul de utilizare 0 1 2 3 1 Prototip : Sistem inteligent pentru încarcarea si descarcarea pieselor în instalatii de control * rotatie mâna robot: 180°; * domeniu deschidere falci de strângere: 0-20 mm; * tensiune alimentare: 220V / 50 Hz; * presiune de alimentare / lucru: 6 bar / 4 bar; * greutate maxima piesa: 6 kg; * dimensiuni maxime piesa: 250x250x250[mm] Deservirea unei game largi de instalatii de control realizate de INCDMTM-Bucuresti pentru SC Automobile Dacia Pitesti, pentru verificarea diverselor repere turnate din aluminiu 2 Produs ME: Sistem mecatronic de masurare dimensionala pe principii pneumoelectronice * domeniul maxim de masurare: ±120 µm; * rezolutie de afisare: ±0,1 µm; * semnal standard modul conversie presiune-curent: 4÷20 mA; * tensiune de alimentare: 220V/50 Hz; * presiunea de lucru: 2,5-3,5 bar; * liniaritate traductor pneumoelectronic: <0,2%; * eroare globala sistem de masurare: <1% In industria auto si constructoare de masini Realizeaza masurarea oricaror cote si conditii atat pe fluxul de fabricatie al unui produs cat si la controlul final, prin combinatii cu organe pneumatice de masurare corespunzatoare si elemente auxiliare de preparare aer, folosind unul sau mai multe traductoare de masurare tip presiune-curent electric 3 Produs: Instalatie mecatronica inteligenta pentru verificarea etanseitatii la Carter Dsitributie H5 * alimentare: energie electrica: 220 V c a /50 Hz; aer comprimat: min 6 bar; * presiune de lucru (reglata pe regulatorul masinii): 4,5 bar; * presiune verificare etanseitati: 1 bar; * pierdere etanseitate admisa: - 3,6 cm3 /min pe circuitul de joasa presiune; - 12 cm3/min pe circuitul de înalta presiune ; * timp de ciclu: ~40 sec/piesa C A C I A S A , Cacia, Aveiro, Portugalia Fabricant de componente ale motoarelor pentru industria auto (RENAULT) 4 Produse: Mijloace de control integrat pentru reper "Port-Fuzeta" * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii Auto Chassis International - Franta 5 Produs: Instalatie de verificat etanseitatea aer-aer la Carter Ambreiaj si Diferential CED JHQ H4 Bt * energie electrica: 220 Vc a ; 50 Hz; * presiune de alimentare: 6 bar; * presiunea de lucru (reglata pe regulatorul masinii): 5 bar; * verificare etanseitate: celula ATEQ F510; * presiune încercare: 0,2 bar; * pierdere etanseitate admisa: max 15 cm3/min; * automat Siemens S7-315 2DP; * panou operator OP77; * sistem de operare WINCC pentru OP77; * timp de ciclu: conform cronograma SC Automobile DACIA SA 6 Produse: Dispozitive de verificat cote si conditii pentru reperul tambur T9 Allege * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 7 Produse: Dispozitive de verificat cote si conditii pentru reperul Volant H4/H5 * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 8 Produs: Complement dispozitiv control operatia 110 (joje pt cotele 62,19 si 45,65) * verificari: -cote axiale; conditii SC Renault Mecanique Roumanie SRL 9 Produs: Masina de control etanseitate carter distributie H4/H5 (ptr Portugalia) * alimentare: energie electrica: 220 V c a /50 Hz; aer comprimat: min 6 bar; * presiune de lucru (reglata pe regulatorul masinii): 4,5 bar; * presiune verificare etanseitati: 1 bar; * pierdere etanseitate admisa: - 3,6 cm3 /min pe circuitul de joasa presiune; - 12 cm3/min pe circuitul de înalta presiune ; * timp de ciclu: ~40 sec/piesa CACIA Portugalia 10 Produse: Stand de control etanseitate capac chiulasa H4; * alimentare: energie electrica: 220 V c a /50 Hz; aer comprimat: 6 bar; * presiune de lucru: 5 bar; * presiune verificare etanseitate: +0,49 bar; * pierdere etanseitate admisa: 0,12 cm3 /s; timp de ciclu: ~ 30 sec/piesa SC Automobile DACIA SA 11 Stand de control etanseitate semela H4 * Alimentare: energie electrica 220 V c a /50 Hz; aer comprimat 6 bar * Presiune de lucru: 5 bar; * Presiune de control: 1 bar; * Nivel de pierdere admis: 25 cm3/min; * timp de ciclu: 60 sec 12 Produs: Dispozitiv ctrl Carter distributie H4 Brut * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 13 Produs: Set tampoane pneumatice pentru diametru interior MDR TL8 * verificari: -diametre interioare SC Renault Mecanique Roumanie SRL 14 Produs: Dispozitiv control BDL Capac Chiulasa H4 * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 15 Produse: Microcentrala pneumatica de control Vilbrochen; Dispozitiv control cu etaloane * Tensiunea de alimentare Centrala ETAMIC: 220 V c a/50 Hz; * Timp ciclu masurare: max 50 sec ; * Rezolutia afisarii: 0,001 mm; * Traductoare masurare: 24 buc /ZDB103 /cursa ±1 mm; * Calculator industrial: Centrala CMZ 200 ETAMIC; * Interfata Dispozitiv mecanic-Centrala: SATELIT ETAMIC; * Programe de lucru (soft pe CD-ul prezentelor Instructiuni): -Sistem de operare Windows; Program de masurare - INCDMTM SC Automobile DACIA SA 16 Produs: Modificare Instalatie control etanseitate aer-aer CM MT1 TL4 brut pentru CED JHQ H4 Brut cu poka yoke * energie electrica: 220 V c a /50 Hz; * aer comprimat: 6 bar; * presiune de lucru: 5 bar; * presiune verificare etanseitati: 0,2 bar; * pierdere etanseitate admisa: 0,25 cm3 /s; * precizie: ± 0,02 cm3 /s; * timp de ciclu: ~ 30 sec/piesa SC Automobile DACIA SA 17 Produs: Complement post control/set joje control CED-F4R (set de 3 joje) * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Renault Mecanique Roumanie SRL 18 Produs: Set mijloace de control BDL motor H4/H5 * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 19 Produs: Set mijloace de control CD H4 ; Set mijloace de control CC H4 * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 20 Produse: Mijloace de control vilbrochen H4 (Seturi mijloace de control BDL pentru operatiile: OP 10; OP 20; OP 30; OP 60; OP 90; OP 110; OP 130; OP 170; OP 200; OP 240; OP 300) * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 21 Produse: Dispozitiv control-set calibre control MdR-DP8 (2 seturi); Adaptare masina de control 100% calaj si marcaj MdR-DP8 * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Renault Mecanique Roumanie SRL 22 Produse: Instalatie control etansare aer-apa CD H5 uzinat din aer-apa modificata * energie electrica: 220 V c a /50 Hz; * aer comprimat: min 6 bar; * presiune de lucru: 4,5 bar; * presiune verificare etanseitati: 1 bar; * pierdere etanseitate admisa: * 3,6 cm3 /min pe circuitul de joasa presiune; * 12 cm3/min pe circuitul de înalta presiune ; * timp de ciclu: ~ 40 sec/piesa SC Renault Mecanique Roumanie SRL 23 Produs: Dispozitiv control butuc (cu ceas comparator cu suport magnetic) * verificari: -cote axiale; conditii SC Automobile DACIA SA 24 Produs: Instalatie control etanseitate Capac MdR DP8 (Postul 4 la Instalatie de verificare etanseitate MdR TL8 uzinat) * energie electrica: 220 V c a /50 Hz; * aer comprimat: 6 bar; * presiune de lucru reglata: 5 bar; * presiune verificare etanseitati: - 0,5 bar; * pierdere etanseitate admisa: 0,25 cm3 /s; * precizie: ± 0,02 cm3 /s; * timp de ciclu: ~ 40 sec/piesa SC Renault Mecanique Roumanie SRL 25 Produs: Ansamblu control 1D Butuc W10 * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 26 Produs: Ansamblu control 1D Butuc X52 * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 27 Produs: Dispozitiv de masurare cu dorn pneum Ø54,98-0,042/-0,072 cu 2 sectiuni de masurare R904163119; 3 inele etalon; 1 aparat cu ceas) * verificari: -diametru interior SC Automobile DACIA SA 28 Produs: Ansambu control 1D PF X52 (1 buc ) * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 29 Produs: Placa de calaj TL4 * verificare planeitate SC Renault Mecanique Roumanie SRL 30 Produs: Mentenanta corectiva honuire (Instalare post control honuire) SC Automobile DACIA SA 31 Produs: Avenant Vilbrochen H4 (Seturi mijloace de control BDL pentru operatiile: OP 10; OP 20; OP 30; OP 60; OP 90; OP 110; OP 130; OP 170; OP 200; OP 240; OP 300) * verificari: -diametre interioare -diametre exterioare -cote axiale -microgeometrie suprafete -conditii SC Automobile DACIA SA 32 Produs: Masca verificare butuc OP150 pozitie 4 gauri M12x1,5 si 2 gauri M8x1,25 * verificare pozitie alezaje filetate SC Automobile DACIA SA 33 Proiectare si realizare dispozitiv de control Cutie diferential JH asamblata * verificare cota axiala SC Automobile DACIA SA 34 Produs model experimental : Sistem mecatronic destinat automatizarii procesului de testare al debitmetrelor pentru gaze pe instalatiile standard cu clopot * utilizeaza aerul ca fluid de lucru; * realizeaza debite de lucru în intervalul: 0,01÷50 m3/h * intervalul temperaturilor de lucru: 17÷23°C * presiunea relativa de lucru: 150 mm H2O * monitorizeaza în timp real principalii parametri specifici procesului de testare: - diferenta dintre presiunea aerului de sub clopot si presiunea aerului la intrarea în aparatul testat - temperatura aerului eliberat de sub clopot - temperatura aerului la intrarea în aparatul testat * incertitudinea de masurare extinsa: ± 0,2 % Produsul doteaza instalatia cu clopot din cadrul Laboratorului de Debite al Institutului National de Metrologie Bucuresti 35 Produs model experimental : Instalatie pentru brichetarea rumegusului INCDMTM ca partener a realizat : - Analiza echipamentelor de comanda si control utilizate - Proiectare ME tubulatura evacuare si sistem filtrare aer al subansamblului mecanic uscare - Proiectare ME subansamble dispozitiv de uscare - filtrare la modulul tehnologic de pregatire - Proiectare ME instalatie electrica de comanda la modulul tehnologic de pregatire * debitul de rumegus umed Q1r = 210 kg/h * debitul de rumegus uscat Q2r = 110 kg/h * temperatura aerului atmosferic T0a = 20ºC * temperatura aerului cald la intrarea în uscator T1ac= 80ºC * umiditatea aerului cald la iesirea din uscator H2ac= 50% Uscatoarele de rumegus sunt destinate uscarii materialelor granuloase de lemn rezultate din tehnologiile de prelucrare a lemnului Sortimentele de lemn ce se pot usca nu sunt restrictionate ca specie, dar influenteaza capacitatea de productie si pot fi clasificate dupa cum urmeaza : * rumegusul rezultat din prelucrarea primara a lemnului de la fabricile de productie * a cherestelei; * aschii de lemn rezultate din fabricile de prelucrare a lemnului, care nu contin adezivi sau alte substante chimice adaugate; * tocatura macinata rezultata din tocarea deseurilor lemnoase; 36 Produs : Protocol de comunicare PROFIBUS; Stand demonstrativ * poate fi integrat cu tehnologiile mai vechi, cu tehnologiile cu un nivel scazut al "inteligentei", cât si cu tehnologiile viitoare * viteza foarte mare de transmisie a datelor pe magistrala, pâna la 12 Mbps si capacitatea mare de procesare * modulabilitate ridicata, transmisia putându-se face atât pe cabluri (de cupru sau chiar optice), cât si fara ajutorul acestora, prin tehnologii de tipul comunicatiei fara fir (WLAN) * poate detecta si indica locul precis unde au aparut erori de comunicatie din cauza avariilor pe cablu * permite integrarea facila cu alte dispozitive si echipamente, este folosit de senzorii si elementele de executie din zonele periculoase (cum ar fi cele din interiorul combinatelor petrochimice) * permite controlarea intrarilor / iesirilor sau a unor zone de memorie ale altor PLC-uri, direct pe magistrala, ca si cum ar fi intrari / iesiri sau zone de memorie interne * viteze variabile de functionare, de la 9 6 kbps pâna la 12 Mbps, precum si stabilirea automata a ratei de transfer * usurinta instalarii si implementarii, precum si usurinta întelegerii si invatarii acestui protocol Produsul poate fi adaptat cerintelor specifice societatilor comerciale cu procese industriale automatizate ( ex : industria auto, industrii cu prelucrare în flux tehnologic, etc ) 37 Prezentoar 3D Butuc cod PB 11512 00 R 904 163 153 SC Automobile DACIA SA 38 Produs model functional : Celula flexibila de monitorizare antieroare - Numar maxim de versiuni monitorizate 16 (extensibil la 128) - Tensiune de comanda 24 Vcc - Distanta maxima citire RFID 50mm - Alimentare: 220V / 50 Hz - Putere instalata: 300 VA - Putere consumata: 200 VA - Domeniul temperaturilor de functionare: 5-40 grd C Impactul realizarii acestei celule depaseste aplicatiile din industria auto, rezultatele putând fi aplicate pe orice linie de fabricatie si extinse în alte domenii de activitate: logistica, medicina (management de manipulare medicamente), industria farmaceutica etc De asemenea, solutiile pot fi utilizate si pentru procese de fabricatie automatizate, configurabile, caracteristice conceptului "factory of the future" 39 Produs model functional : Sistem de control cu senzor de imagine inteligent - deplasare grosiera: 250 mm - deplasare verticala: 150 mm - deplasare fina: 25 mm - rotatie: 3600 - marire optica: zoom 0,7x - 4x - senzor de imagine: CCD 1/2" - pentru "învatarea" secventei de control, camera inteligenta de imagine se conecteaza la un calculator PC - software-ul de instalare al camerei ruleaza pe calculator PC - alimentare la 24V cc ± 10% Agenti economici cu productie de masa în domeniul pieselor de mecanica fina, microelectronicii si electrotehnicii, constructii de masini textile, telecomunicatii etc 40 Produs model experimental:Robot de curatat si compactat zapada - dimensiuni: 1800x1100x600mm; - masa cca 250 kg, avand o autonomie de 8 h , cu o viteza de 0,35km/ora - senilele vor fi actionate de 2 motoare de curent continuu care vor fi cuplate cu reductoare pentru un control mai eficient al puterii si cuplului motoarelor; -alimentare de la 8 baterii de 12V/ 75 Ah Echipamentul se adreseaza in mod special Administratiilor Domeniului Public de pe langa primariile de sector cat si societatilor ce se ocupa cu salubritatea, societatilor comerciale care au incinte mari, Institutiilor de invatamant, unitatilor sanitare 41 Produs model functional: Statie meteologica dedicata cresterii sigurantei transportului rutier - 4 (patru ) senzori meteorologici specializati, si anume : - 1 buc senzor de presiune atmosferica ( barometrica); - 1 buc senzor de vizibilitate; - 1 buc senzor de inaltime strat de zapada; - 1 buc senzor inteligent de cale de rulare, cu o singura sonda suplimentara de temperatura - blocul de comanda si control - un laptop, cu adaptarile corespunzatoare in cofretul de conexiuni ( ca realizare fizica ) si in soft-ware-ul aferent ( ca mod de comanda, stocare de date, transmitere de date etc ) Monitorizarea conditiilor atmosferice care influenteaza siguranta traficului rutier 42 Servicii: Centru de resurse GRID Indicatori de realizare "Numar de core/procesoare instalate pentru proiectele GRID): 12 "Numar de TB TerraByte solutie de stocare (pentru proiectele GRID): 2,4 "Baza de date: 1 "Software de analiza, evaluare, prelucrare date: 1 "Numar de centre GRID create (numar): 1 Indicatori de rezultat "Locuri de munca create în CD datorita proiectului (numar): 3 "Locuri de munca mentinute în CD datorita proiectului (numar): 3/3 "Proiecte internationale în care va fi implicat centru GRID (numar): 1 "Numar articole: 3 "Numar comunicari la manifestari stiintifice: 3 CENTRUL FUNCTIONEAZA IN RETEAUA NATIONALA ROGRID-NGI CONDUSA DE ICI BUCURESTI SI IN RETEAUA INTERNATIONALA CERN 43 Produs: Dispozitiv prescriere automata a presiunii de referinta - domeniul presiunii reglate: 0 16 bar - dar poate lucra, în functie de traductoarele cu care este echipat, pâna la presiunea de lucru de 50 bar; - temperatura ambianta de functionare: (-35 +55)0 C; - clasa de exactitate a traductoarelor de presiune: 0,25 % în conditiile de referinta, respectiv (20 ± 3)0C; - turatia elementului de actionare: 12 RPM; - gradul de protectie: IP 54; - tensiune alimentare: 230 Vca Produsul este utilizat pentru reglarea automataa a presiunii de referinta a regulatoarelor, în scopul reglarii presiunii gazelor naturale în statiile de reglare si monitorizare (SRM) existente în reteaua nationala de transport al gazelor naturale 44 Produs model functional : Subsistem optomecanic cu fotomultiplicator Proiectul OPTOGATRON are ca obiect realizarea unui instrument de observatie si cercetarea cuantelor gama de energie înalta Programele stiintifice de cercetare a cuantelor gama de energii înalte urmaresc: detectarea surselor acestor tipuri de cuante; localizarea surselor si alcatuirea unor harti cu aceste surse; masurarea intensitatilor radiatiilor, a spectrelor lor si a variatiilor în timp a stralucirii surselor de radiatii; obtinerea unei imagini detaliate a radiatiei gama difuze extragalactice; identificarea interactiilor particulelor incarcate accelerate în supernove, cu materia înconjuratoare; - utilizarea spectrelor gama detectate pentu estimarea proprietatilor câmpurilor magnetice la scara mare Caracteristici: - amplificarea fotomultiplicatorului: 0 8 x 106 - masa: 4 6 kg - dimensiuni: 800 mm x 82 mm Sistemul OPTOGATRON este utilizat în procedura de selectie a unei locatii optime pentru operarea primullui telescop românesc de tip Cherenkov si poate reprezenta o contributie instrumentala semnificativa pentru proiectul european CTA 45 Produs model functional : Model conceptual implant personalizat - model conceptual pentru optimizarea deciziei în selectia implanturilor si realizarea implanturilor personalizate; - proteza personalizata de sold Artroplastii cu o compatibilitate mecanica cât mai aproape de cea fiziologica, cu o adaptare optima a protezei la osul în care este implantata, permitând recuperarea precoce a pacientului din punct de vedere fizic, psihic si social 46 Produs model functional: Interfata haptica pentru simularea operatiilor de montare stent itravenos Eforturile ce trebuie obtinute prin simulare sunt: - pentru miscarea de translatie: F=±2N cu rezolutie de 0,02N - pentru miscarea de rotatie: M=±4,5mNm cu rezolutie de 0,04 mNm Instrument de invatare si creare abilitati pentru medici in operatiile de montare stent intravenos 47 Produs: Implant de cot personalizat Implantul a fost proiectat utilizand un program 3D CAD si o stiva de imagini CT si a fost realizat pe o masina de tip EOSINT M270 prin sinterizare cu laser din pulberi metalice biocompatibile Ti64 Rezolvarea unui caz clinic de sinostoza la un copil de 7 ani, operat de un colectiv de medici din cadrul Spitalului Clinic de Copii MS CURIE 48 Produs: Sector de doua palete de stator Reper realizat prin prototipare rapida prin sinterizare cu laser din pulberi de otel inoxidabil INCD Turbomotoare COMOTI 49 Servicii : Încercari de determinare limita la oboseala bonturi pentru implanturi dentare Incercari Conform ISO 14801 pentru 1 tip de bont-implant dentar Universitatea Lucian Blaga; 50 Servicii : Testarea statica si dinamica a implanturilor pentru diferite tipurilor de fractura compresiune statica pentru determinarea deplasarii totale maxime, variatia interstitiului fracturii la forta de 500N si 700N si determinarea rigiditatii sistemului: femur de plastic-implant pentru încarcari de 200N, 400N, 600N si 800N determinarea variatiei deplasarii totale a sistemului femur de plastic-implant, dupa incercarea la oboseala (100 000 de cicluri) fata de deplasarea obtinuta la prima încarcare Fundatia Spitalul de Urgenta FLOREASCA, Bucuresti Principalele servicii externe de punere în functiune, în flux de fabricatie Nr crt Produsul Date tehnice Domeniul de utilizare 0 1 2 3 1 INSTALATIE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE ETANSEITATII LA CARTER DISTRIBUTIE H4 - H5 (uzinat), pentru fabrica C A C I A S A Aveiro - Portugalia * alimentare: energie electrica: 220 V c a /50 Hz; aer comprimat: min 6 bar; * presiune de lucru (reglata pe regulatorul masinii): 4,5 bar; * presiune verificare etanseitati: 1 bar; * pierdere etanseitate admisa: * 3,6 cm3 /min pe circuitul de joasa presiune; * 12 cm3/min pe circuitul de înalta presiune ; * timp de ciclu: ~ 40 sec/piesa Produsul mecatronic foloseste la verificarea etanseitatii noilor piese turnate tip Carter Diferential H4 / H5 Beneficiar: C A C I A S A, Cacia, Aveiro, Portugalia Uzina fabrica cutii de viteze si alte componente ale motoarelor pentru industria auto (RENAULT) Punere în functiune - aprilie 2011 2 Mijloace de control integrat pentru reper "Port-Fuzeta" - pentru A C I - Franta * verificari: * diametre interioare * diametre exterioare * cote axiale * microgeometrie suprafete Produsele mecatronice servesc controlul interoperational si final, la fabrica Auto Chassis International - Franta Punere în functiune - septembrie 2011 Anexa 8 Lucrari stiintifice/tehnice in reviste de specialitate fara cotatie ISI Nr crt Titlu Revista Autorii 1 Ultrasensitive high-tech robotic micronanosystems for measuring, positioning and alignment in the field of mechatronics and integronics Revista TechnoMarket Nr 6/2011 Simona Istriteanu, Gh Ion Gheorghe 2 "Mechanical Resistance Analysis of Personalized Hip Implants" The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, No 40/2011, rated CNCSIS category B+ and in BDI EBSCO and Scopus Adrian Pacioga, Stanca Comsa, Doina Gheorghiu 3 Galaxia Stiintei "MECATRONICA INTEGRATOARE" part III Revista TechnoMarket sisteme de fabricatie, Nr 8(25)/2011 martie - april 2011 Gh Ion Gheorghe 4 Galaxia Stiintei "MECATRONICA INTEGRATOARE" part II Revista TechnoMarket sisteme de fabricatie, Nr 7(24) / 2011 ian - 2011 feb Gh Ion Gheorghe 5 GALAXIA STIINTEI "MECATRONICA INTEGRATOARE" part I Revista TechnoMarket sisteme de fabricatie, Nr 6(23) / 2010 dec - 2011 ian Gh Ion Gheorghe 6 Inovative technology through selective laser sintering in mechatronics, biomedical engineering and industry INCAS Bulletin vol 3 Issue I/2011, ISSN: 2066-8201 rated at Copernicus Master List Ciobota Dan, Doru Dtru Palade, Gh I Gheorghe, Pavel Sanda 7 "Modernization by mechatronic sensorial architecture and computerization of Baldwin machine for fatigue testing of crankshafts from auto industry FATIGUE" Journal TechnoMarket, No 11(27)/ 2011 Savu Lucian, I Vrabioiu, Abalaru Aurel, Cioboata Daniela, Stanciu Danut 8 "Mechatronic equipments to control surface defects and processing errors" Journal TechnoMarket, No 1(24) / 2011 Aurel Abalaru 9 "Reducing the time consuming "Coming back" in manufacturing process by using the anti-error systems", Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal Engineering, Tome IX, Fascicle 3, ISSN: 1584-2665 Anisoara Paun, Sergiu Dumitru, Valentin Vladut, Paul Gaceanu 10 "Monitoring anti-error systems aimed at manufacturing processes - flexible cell module - monitoring module" Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal Engineering, Tome IX, Fascicule 3, ISSN: 1584-2665 Anisoara Paun, Sergiu Dumitru, Anghel Constantin, Valentin Vladut, Alexandru Zaica, 11 "A new practical scheme for verification of pulmonary ventilators used in human medicine" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 49-53, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Doru Dumitru Palade, Bogdan Marius Ciurea, Sorin Kostrakievici 12 "Modeling the Flushing Process of Reservoirs" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 54-64, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus P Boeriu , D Roelvink, C A Mulatu, C N Thilakasiri, A Moldovanu, M Margaritescu 13 "Tribological characterization of materials used for femoral heads of hip prostheses" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pag 193-197, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Liliana - Laura Badita 14 "Innovative Concepts and Solutions and Intelligent Mechatronic Systems and Microsystems for High - Tech Measurement and Positioning Nanometer Integrated in Advanced Technological Platforms" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pag 198-203, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Gheorghe Ion Gheorge, Simona Istriteanu, Aurel Zapciu 15 "Mechanical Resistance Analysis of Customized Hip Implants" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 213-217, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Stanca Comsa, Adrian Pacioga, Doina Gheorghiu 16 "Acquisition Software and Electronics for Thin Wire Laser Measurement" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 218-223, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Avarvarei, O Turcan, O Dontu, D Besnea, R Ciobanu, Ghe I Gheorghe 17 "System with permanent magnets used for magnetic treatment of fuel fluids" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 224-227, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Robert Ciobanu, Octavin Dontu, Gheorghe Gheorghe, Iulian Avarvarei, Daniel Besnea 18 "A modern solution for testing high-pressure hydraulic equipment (Up to 630 bar)" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 244-251, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Catalin Dumitrescu, Doru Dumitru Palade 19 "Equipments for high precision measurement of free form surfaces micro and macro geometry" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 257-261, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Daniela Cioboata, Florin Traistaru, Aurel Abalaru, Danut Stanciu, Doru Palade, Cristian Logofatu 20 "The Development of Education for the viability of labour market through the innovative vectors: MECHATRONICS - INTEGRONICS (M&I)" - contributions to the development of insertions and assimilations towards new modern and integrative occupation fields on the labour market" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 262-266, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Gh I Gheorghe, Cristiana Marinescu, Anton Vieru 21 "CAD Analysis Applied to Self-Centering Compliant Grippers" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 290-293, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Stergios Ganatsios, Alina Spanu, Octavian Dontu, Daniel Besnea, Gheorghe I Gheorghe, I Avarvarei, 22 "Multi-parametrical monitoring system of grinding process for increase process quality" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 300-305, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus A Abalaru, D Stanciu, D Cioboata, C Logofatu 23 "Flexible positioning micromechatronic system, integrated into technological platforms" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 306-310, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Aurel Zapciu, Munteanu Iulian Sorin, Paul Ancuta 24 "RISK MANAGEMENT - Priorities for the Modern Organization" Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 322-327, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Carmen FINAT, Dragos LUPAN 25 "Constructive solution and the components calculation for the snow collecting, transport and compacted systems" "Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics, No 40, pp 328-330, rated B+ and in BDI: EBSCO and Scopus Diana Mura Badea , Gabriel Vladut, Doina Bucur, Sorin Kostrakievici, Luminita Voiculescu, Mihail Boiangiu, Dumitru Vlad, Tudor Guta, Constantin, Petre, Valentina Bajenaru, Irina Ene 26 "Ultrasensitive high-tech robotic micronanosystems for measuring, positioning and alignment in the field of mechatronics and integronics" Journal Technomarket, Nr 6/2011 Simona Istriteanu, Gh Ion Gheorghe 27 "Addressing a benchmarking project to obtain a better energetic efficiency" TECHNIQUE AND TECHNOLOGY, ISSN 1453 8423, Year 10 (NR 58), Issue 4 / 2011, p 76 Florin Teodor Tanasescu, Diana Badea, Valerius Stanciu, Gh Stefanescu 28 "An optical triangulation method for non-contact complex surfaces measurement" Mechatronics Review Nr 1 / 2011 Daniela Cioboata, A Abalaru, C Logofatu, F Traistaru, D Stanciu, L Savu Anexa 9 Comunicari stiintifice prezentate la conferinte internationale Nr crt Titlu Conferinta Autorii 1 Innovative Vectors Mechatronics and Integronics in the Direction of the Development of Education and Research for the Viability of the Labor Market In The Field The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10, Bucharest, Romania, 19-21 May 2011 Gheorghe Ion Gheorghe, Istriteanu Simona Elena, Despa Veronica 2 Mechatronics and Integronics Galaxy - Basis and Support for Strategic National and European Education, Research And Development The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10, Bucharest, Romania, 19-21 May 2011 Gheorghe Ion Gheorghe, Istriteanu Simona Elena, Despa Veronica 3 System with Permanent Magnets used for Magnetic Treatment of Fuel Fluids The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Robert Ciobanu, Maurizio Repetto, Octavin Dontu, Gheorghe Gheorghe, Iulian Avarvarei, Daniel Besnea 4 Acquisition Software and Electronics for Thin Wire Laser Measurement The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Avarvarei, J L Ocana, D Iordachescu, O Turcan, O Dontu, D Besnea, R Ciobanu, G Gheorghe 5 CAD Analysis Applied to Self-Centering Compliant Grippers The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Stergios Ganatsios, Alina Spanu, Octavian Dontu, Daniel Besnea,Gheorghe I Gheorghe, Iulian Avarvarei 6 On the Dynamic Stability Analysis for Compliant Gripper The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Stergios Ganatsios, Alina Spanu, Octavian Dontu, Daniel Besnea, Gheorghe I Gheorghe, Iulian Avarvarei 7 The Project: "The Development of Education for the Viability of Labour Market Through the Innovative Vectors: MECHATRONICS - INTEGRONICS (M&I)" - Contributions to the Development of Insertions and Assimilations Towards New Modern and Integrative Occupation Fields on The Labour Market The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Gheorghe Ion Gheorghe, Cristiana MARINESCU, Anton Vieru 8 Innovative Concepts and Solutions and Intelligent Mechatronic Systems and Microsystems for High - Tech Measurement and Positioning Nanometer Integrated in Advanced Technological Platforms The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Gh Ion GHEORGHE, Simona Istriteanu, Aurel Zapciu 9 Equipments for high precision measurement of free form surfaces micro and macro geometry The 3rd International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development, MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, Bucharest, Romania, 22 - 23 September 2011 D Cioboata, F Traistaru, A Abalaru, D Stanciu, D D Palade, Cr Logofatu 10 Flexible positioning micromechatronic system, integrated into technological platforms The 3rd International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development, MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, Bucharest, Romania, 22 - 23 September 2011 Aurel Zapciu, Iulian Munteanu, Anghel Constantin 11 Multi-parametrical Monitoring System of Grinding Process for Increased Process Quality The 3rd International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development, MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, Bucharest, Romania, 22 - 23 September 2011 A Abalaru, D Stanciu, D Cioboata, C Logofatu 12 Mechanical Resistance Analysis of Customized Hip Implants The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Stanca Comsa, Adrian Pacioga, Doina Gheorghiu 13 Modeling the Flushing Process of Reservoirs The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania P Boeriu , D Roelvink, C A Mulatu, C N Thilakasiri, A Moldovanu, M Margaritescu 14 Equipment for Sawdust Briquette The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Adrian Tanase 15 Tribological characterization of materials used for femoral heads of hip prostheses The 3rd International Conference On Innovations, Recent Trends And Challenges In Mechatronics,Mechanical Engineering And New High-Tech Products Development - MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 22-23 sept 2011, Bucharest, Romania Liliana - Laura Badita 16 The Science of "MicroNanoMecatronics" Integrated in Research 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics - REM 2011, September 15 - 16, 2011 Kocaeli, Turcia Gheorghe Ion Gheorghe, Simona Istriteanu, Vasile Bratu, Veronica Despa 17 The Innovative Vectors "Mechatronics and Integronics" in Education, Training and Viability on the Labour Market 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics - REM 2011, September 15 - 16, 2011 Kocaeli, Turcia Simona Istriteanu, Gheorghe Ion Gheorghe, Vasile Bratu, Veronica Despa 18 New Concepts and Solutions of "Micro-Nano-Mechatronics and Micro-Nano-Integronics" Applied in Intelligent Measurement Technique and in the Future Development of the Automotive Industry 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics - REM 2011, September 15 - 16, 2011 Kocaeli, Turcia Vasile Bratu, Gheorghe Ion Gheorghe, Simona Istriteanu, Veronica Despa, Adriana Cârstoiu 19 Mechatronic polimodular system for recovering the limbs mobility in infant orthopaedics 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics - REM 2011, September 15 - 16, 2011 Kocaeli, Turcia Ioan LATA, Ioan LUNG, Alexandru Moldovanu, Gh BURNEI, Dr Stefan GAVRILIU 20 Assessment of the Sedimentation Process in Reservoirs using Real Time Acoustic Measurements in Fixed Points The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10 - 19th - 21st May 2011, Bucharest, Romania A Moldovanu, P Boeriu, M Margaritescu 21 Contribution to execution of optomechatronic measuring subsystem for the light of night sky background flux The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10 - 19th - 21st May 2011, Bucharest, Romania A M E Ivan, A A Radu, M Margaritescu 22 Comparative Study Of The Mechanical Characteristics Of Dental Implants Made From Biomaterials Covered With DLC Depositions International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering ICNMB Chisinau, July 7-8th, 2011 Stanca Comsa, Adrian Pacioga, Doina Gheorghiu, Stefan Maria 23 Ultrasonic Measuring System for Deposition of Sediments in Reservoirs 3nr International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development MECAHITECH'11, IEEE Romania Section, 20-21 September 2011, Bucharest, Romania M Margaritescu, A Moldovanu, P Boeriu, A M E Rolea 24 Comparative Study of Mechanical Fixation of Extreme Distal Femur Fractures with Plates and Condylar Intramedullary Nails The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10 - 19th - 21st May 2011, Bucharest, Romania Dan Putineanu, Comsa Stanca, Pacioga Adrian 25 Research and Study on High-Tech Robotics Micronanosistemele ultra Measurement, positioning and alignment in the area Mechatronics and integrons The 9th National Symposium "Mechatronics and Mechanical Engineering, Microtechnologies and new materials" - Valahia University Targoviste, 10 June 2011, Romania S Istriteanu, Gheorghe Ion Gheorghe 26 Selective laser sintering tudiu on - a qualitative approach and objective The 9th National Symposium "Mechatronics and Mechanical Engineering, Microtechnologies and new materials" MIM-MMN - Valahia University Targoviste, 10 June 2011, Romania Veronica Despa, Gheorghe I Gheorghe 27 Research on the use of intelligent microscopic measurements in laboratories and processing micronano-mechatronic Technological Symposium - Research Result, The 6th edition, AGIR, Bucurest, Romania, 29 april 2011 Simona Istriteanu, Gh Ion Gheorghe 28 The role of water in the development and maintenance of life on Earth The XI-th National Conference with international participation Common Witness "Science and Faith" Faith and science in support of environmental protection, Târgoviste, 24 November 2011 Mircea Copot, Ioan Lung, Ioan Lata 29 An optical triangulation method for non-contact complex surfaces measurement The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10 - 19th - 21st May 2011, Bucharest, Romania D Cioboata, A, Abalaru , C Logofatu, F Traistaru, D Stanciu, L Savu 30 Development of a computerized system for controlling package encasing in the food industry The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10 - 19th - 21st May 2011, Bucharest, Romania C Logofatu, D Cioboata, A Abalaru, D Stanciu 31 Autonomous System of Vibro-Acoustic Monitoring of the Grinding Process to Increase the Quality of the Processed Parts The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10 - 19th - 21st May 2011, Bucharest, Romania Tanasescu I , Gerard A , Abalaru A , Gheorghe I Gh , Dontu O , Besnea D 32 Nanorobotic Systems for Nanomanipulation and Nanopositioning The 10-th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering - COMEFIM'10 - 19th - 21st May 2011, Bucharest, Romania Gh I Gheorghe, Liliana Badita, Simona Istriteanu, Veronica Despa 33 Open architecture equipment for high precision measurement and tree-dimensional modeling of the free form surfaces The 9th National Symposium "Mechatronics and Mechanical Engineering, Microtechnologies and new materials" - Valahia University Targoviste, 10 June 2011, Romania D Cioboata, A, Abalaru , C Logofatu, F Traistaru, D Stanciu, M Cornel 34 Multi-parametrical Monitoring of Grinding Process for Increase Process Quality The 9th National Symposium "Mechatronics and Mechanical Engineering, Microtechnologies and new materials" - Valahia University Targoviste, 10 June 2011, Romania A, Abalaru , D Stanciu, D Cioboata, L Savu, M Cornel 35 Contributions to the Optimization of the Manufacturing Process by Vibro-Acoustic Monitoring and Dimensional Control in the Grinding Process IEEE - 3rd International Conference on Electronics Computer Technology - ICECT 2011 Aurel Abalaru, Gh I Gheorghe, Octavian Dontu, Daniel Besnea 36 Intelligent mechatronic equipment for shock control and axle base control of free gears 1,2,3,4 and main shaft IEEE International Conference on Mecatronics, ISTANBUL APRIL 13-15, 2011/ Kanyakumari, India Lucian Savu, Aurel Abalaru, Daniela Cioboata, Danut Stanciu 37 Damage of the Co-Cr-Mo femoral head of a total hip prosthesis and its influence on the wear mechanism International Conference on Tribology - SERBIATRIB Proceedings, 2011 L Capitanu, L L Badita, D C Bursuc 38 About damage of the femoral head of hip prostheses 7th BALKANTRIB' 11 International Conference on tribology Proceedings, 2011 L Capitanu, L L Badita, D C Bursuc Anexa 10 Studii prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii si planuri tehnice, noi sau perfectionate, comandate sau utilizate de beneficiar Nr crt Titlul Operatorul economic Nr Contract / Protocol 0 1 2 3 1 Documentatie executie Prototip : Sistem inteligent pentru încarcarea si descarcarea pieselor în instalatii de control ANCS 5N / 2009 - AA2/2011 09 05 01 04 2 Produs ME: Sistem mecatronic de masurare dimensionala pe principii pneumoelectronice ANCS 5N / 2009 - AA5/2011 09 05 01 02 3 Documentatie de executie: Stand control etanseitate Carter Distributie H4/H5 SC Automobile DACIA SA 4800171941/21 06 10 4 Documentatii de executie: Complement dispozitiv control operatia 110 (joje pt cotele 62,19 si 45,65) SC Renault Mecanique Roumanie SRL 4800172367/30 06 10 5 Documentatie de executie: Masina de control etanseitate carter distributie H4/H5 (ptr Portugalia) CACIA Portugalia 4800175914/11 10 10 6 Documentatie de executie: Stand de control etanseitate capac chiulasa H4; Stand de control etanseitate semela H4 SC Automobile DACIA SA 4800176005/14 10 10 7 Documentatie de executie: Dispozitive de control Volant H4 (OP10 1; OP10 2; OP20; OP55; OP60; OP75; OP130; OP140) SC Automobile DACIA SA 4800176534/26 10 10 8 Documentatie de executie: Dispozitiv ctrl Carter distributie H4 Brut SC Automobile DACIA SA 4800176835/01 11 10 9 Documentatie de executie: Dispozitiv de control BDL CED JHQ H4 SC Automobile DACIA SA 4800176837/01 11 10 10 Documentatie de executie: Set tampoane pneumatice pentru diametru interior MDR TL8 SC Renault Mecanique Roumanie SRL 4800177109/08 11 10 11 Documentatie de executie: Dispozitiv control BDL Capac Chiulasa H4 SC Automobile DACIA SA 4800177248/09 11 10 12 Documentatie de executie: Etalon maxim D37,26 IPB500707 2, R902768011 (4 buc ); Etalon minim D37,20 IPB500707 3 (2 buc ); Dispozitiv cota 15,975±0,009 (1 buc ); Microcentrala pneumatica de control Vilbrochen, TA2T-10 408 00 (1 buc ) SC Automobile DACIA SA 4201477863/24 11 10 13 Documentatie de executie: Modificare Instalatie control etanseitate aer-aer CM MT1 TL4 brut pentru CED JHQ H4 Brut cu poka yoke SC Automobile DACIA SA 4800179341/14 12 10 14 Documentatie de executie: Complement post control/set joje control CED-F4R (set de 3 joje) SC Renault Mecanique Roumanie SRL 4800179867/20 12 10 15 Documentatie de executie: Set mijloace de control BDL motor H4/H5 SC Automobile DACIA SA 4800180334/11 01 11 16 Documentatie de executie: Set mijloace de control CD H4 ; Set mijloace de control CC H4 SC Automobile DACIA SA 4800180709/26 01 11 17 Documentatie de executie: Mijloace de control vilbrochen H4 (Seturi mijloace de control BDL pentru operatiile: OP 10; OP 20; OP 30; OP 60; OP 90; OP 110; OP 130; OP 170; OP 200; OP 240; OP 300) SC Automobile DACIA SA 4800181886/25 02 11 18 Documentatie de executie: Dispozitiv ctrl-set calibre ctrl MdR-DP8 (2 seturi); adaptare masina de control 100% calaj si marcaj MdR-DP8 SC Renault Mecanique Roumanie SRL 4800182075/28 02 11 19 Documentatie de executie: Instalatie control etansare aer-apa CD H5 uzinat din aer-apa modificata SC Renault Mecanique Roumanie SRL 4800182118/28 02 11 20 Documentatie de executie: Dispozitiv control butuc (cu ceas comparator cu suport magnetic) SC Automobile DACIA SA 4201543733/31 03 11 21 Documentatie de executie: Instalatie control etanseitate Capac MdR DP8 (Postul 4 la Instalatie de verificare etanseitate MdR TL8 uzinat) SC Renault Mecanique Roumanie SRL 4800184487/03 05 11 22 Documentatie de executie: Ansamblu control 1D Butuc W10 SC Automobile DACIA SA 4800186408/14 06 11 23 Documentatie de executie: Ansamblu control 1D Butuc X52 SC Automobile DACIA SA 4800186411/16 06 11 24 Documentatie de executie: Dispozitiv de masurare cu dorn pneum Ø54,98-0,042/-0,072 cu 2 sectiuni de masurare R904163119; 3 inele etalon; 1 aparat cu ceas) SC Automobile DACIA SA 4800187657/27 06 11 25 Documentatie de executie: Ansambu control 1D PF X52 (1 buc ) SC Automobile DACIA SA 4800187904/05 07 11 26 Documentatie de executie: Placa de calaj TL4 (1 buc ) SC Renault Mecanique Roumanie SRL 4800188266/06 07 11 27 Documentatie de executie: Mentenanta corectiva honuire (Instalare post control honuire) SC Automobile DACIA SA 4201613866/22 07 11 28 Documentatie de executie: Avenant Vilbrochen H4 (Seturi mijloace de control BDL pentru operatiile: OP 10; OP 20; OP 30; OP 60; OP 90; OP 110; OP 130; OP 170; OP 200; OP 240; OP 300) SC Automobile DACIA SA 4800189705/27 07 11 29 Documentatie de executie: Masca verificare butuc OP150 pozitie 4 gauri M12x1,5 si 2 gauri M8x1,25 SC Automobile DACIA SA 4201616661/26 07 11 30 Documentatie de executie: Mijloace Control Porfuzeta fata H79 SC Auto Chassis International Villeurbanne, Franta 5100013473/08 09 11 31 Proiectare si realizare dispozitiv de control Cutie diferential JH asamblata SC Automobile DACIA SA 4201644974/03 10 11 32 Studiu tehnico-economic: Studiu tehnico-economic privind fezabilitatea realizarii sistem modular autonom pentru monitorizarea conditiilor atmosferice pe caile de transport UEFISCDI 72-169 2008 33 Studiu tehnico-economic: Studiu tehnico-economic privind fezabilitate realizarii robotului UEFISCDI 72-199 2008 34 Studiu suport: diseminarea rezultatelor obtinute prin derularea proiectului pana la data de elaborare a lucrarilor de diseminare si a constat in elaborarea , prezentarea si publicarea unor materiale informative in publicatii de specialitate ANCS 5N/2009 ;A Ad 2/2010 09 05 05 04 35 Studiu support: Intocmire baza informationala de date a domeniilor, pentru accesarea on-line a informatiilor tehnice: pagina web-ului permite accesarea elementelor foarte importante de stricta necesitate astfel incat beneficiarii sa poata alege in cunostinta de cauza produsul care sa corespunda cel mai bine destinatiei urmarite prin aceasta achizitie : notiuni tehnice; aparatura de masura,reglare si control din domeniul termotehnicii; producatori interni din domeniul termotehnicii; producatori externi din domeniul termotehnicii ANCS 5N/2009 ;A Ad 2/2010 09 05 05 04 36 Studiu suport: Stabilirea directilor de dezvoltare a productiei autohtone in domeniile presiune si temperatura: lucrare suport prin care sa se traseze directiile de dezvoltare ale sectorului productiei de aparatura de masurare, reglare si control in domeniul termodinamicii, directii rezultate in urma prelucrarii informatiilor acumulate pe parcursul derularii prezentului proiect ANCS 5N/2009 ;A Ad 2/2010 09 05 05 04 37 Studiu suport: Studiu de determinare a celor mai bune tehnologii de monitorizare on-line a calitatii energiei si comparativ si analiza riscului si impactului de mediu MECMA Ctr 16/ 2011/2660/plan sectorial 38 Studiu prospectiv : Studiu prospectiv privind corelarea rezultatelor obtinute cu cerintele actuale ale directivelor europene si standardelor armonizate privind siguranta ?n utilizare a implanturilor si elementelor de oteosinteza ANCS 5N / 2009 - 09 05 03 03 39 Studiu prospectiv : Studiu prospectiv si analiza comparativa a: materialelor, metodelor de acoperire, metodelor de prelucrare, metodelor si procedurilor de caracterizare a biomaterialelor avansate pentru fabricatia de implanturi si elemente protetice ANCS 5N / 2009 - 09 05 03 03 Nr crt Titlul Operatorul economic Nr Contract / Protocol 0 1 2 3 40 Studiu de analiza : Stadiul actual si de perspectiva a domeniului controlului automat, integrat în procesele tehnologice, în complementaritate cu tendintele pe plan european MECMA 18/579565/2008 -2010 41 Studiu prospectiv : Elaborare sisteme, echipamente inteligente mecatronice de control integrat reprezentative urmarind: optimizarea proceselor tehnologice , dezvoltarea capacitatii de monitorizare multiparametrica a variabilelor proceselor tehnologice MECMA 18/579565/2008 -2010 42 Studiu prospectiv : Prognoza estimativa a domeniului controlului automat, sustinuta de dezvoltarea senzoristicii, a elementelor de achizitii si procesare a datelor, etc Directii strategice MECMA 18/579565/2008 -2010 43 Studiu prospectiv : Elaborare de programe de masuri pentru implementarea politicilor rezultate din strategia proiectata MECMA 18/579565/2008 -2010 44 Studiu de evaluare: Stadiul existent în domeniul calibrarii în procesele nanotehnologice UEFISCDI 71-093/18 09 2007-2010 45 Studiu prospectiv : Studiu de identificare a domeniilor tinta de evaluare a prioritatilor si de implementare a calibrarii în producerea de nanosisteme organizate si de analiza a posibilitatilor de realizare a unui model functional nanometrologic UEFISCDI 71-093/18 09 2007-2010 46 Documenta?ie de execu?ie: Elaborare documentatie model experimental (si software) UEFISCDI 71-093/18 09 2007-2010 47 Modele experimental: Realizare si experimentare model experimental UEFISCDI 71-093/18 09 2007-2010 48 Studiu de analiza: Studii privind sistemele / microsistemele mecatronice/ micromecatronice HIGH-TECH UEFISCDI 72187/01 10 2008-2011 49 Studiu de analiza: Analiza tehnica a sistemelor / microsistemelor mecatronice / micromecatronice HIGH-TECH de pozitionare si masurare a deplasarilor integrate sistemelor si platformelor tehnologice UEFISCDI 72187/01 10 2008-2011 50 Modele conceptule si ipoteze: Elaborari modele conceptuale si ipoteze pentru sisteme si microsisteme mecatronice si micromecatronice, de pozitionare / micropozitionare si de deplasare / microdeplasare UEFISCDI 72187/01 10 2008-2011 51 Model experimental: MODEL experimental de microsistem mecatronic / micromecatronic HIGH-TECH de POZITIONARI SI MICROPOZITIONARI; UEFISCDI 72187/01 10 2008-2011 52 Model experimental: MODEL experimental de microsistem mecatronic /micromecatronic HIGH-TECH pentru MASURARI SI MICROMASURARI, DEPLASARI / MICRODEPLASARI UEFISCDI 72187/01 10 2008-2011 Anexa 13 Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (categoria B in clasificarea CNCSIS) Nr crt Titlu Revista Numele si prenumele 1 Redactor Sef Revista Româna de Mecanica Fina, Optica si Mecatronica Gh Ion Gheorghe 2 Editor Revista Mecatronica Gh Ion Gheorghe 3 International scientific board Revista Mecatronica Doru Dumitru Palade 4 International scientific board Revista Mecatronica Gh Ion Gheorghe 5 Referent de specialitate Revista TechnoMarket Gh Ion Gheorghe Anexa 14 Premii internationale obtinute prin proces de selectie Nr crt DENUMIRE MANIFESTARE INTERNATIONALA Premiul obtinut TITLUL LUCRARII STIINTIFICE PREMIATE INVENTATORI 1 39-lea Salon International al Inventiilor ,Tehnicilor si Produselor Noi 2011 GENEVA - ELVETIA Medalie de aur SISTEM MECATRONIC PENTRU MASURAREA DEPLASARILOR UNGHIULARE Georghe Gh Beca Paul Mocanu Neculai Ancuta Paul Olaru Mircea Ilie Iulian 2 39-lea Salon International al Inventiilor ,Tehnicilor si Produselor Noi 2011 GENEVA - ELVETIA MEDALIE DE ARGINT SISTEM DE DEPLASARE DUPA DOUA DIRECTII RECTANGULARE Vasile Iulian 3 INVENTIKA 2011 Editia a XV-a a Salonului International de Inventii si tehnologii noi- BUCURESTI Medalie de aur si diploma AROTT SISTEM MECATRONIC PENTRU MASURAREA DEPLASARILOR UNGHIULARE Georghe Gh Beca Paul Mocanu Neculai Ancuta Paul Olaru Mircea Ilie Iulian 4 INVENTIKA 2011 Editia a XV-a a Salonului International de Inventii si tehnologii noi- BUCURESTI Medalie de aur SISTEM DE DEPLASARE DUPA DOUA DIRECTII RECTANGULARE Vasile Iulian 5 INVENTIKA 2011 Editia a XV-a a Salonului International de Inventii si tehnologii noi- BUCURESTI Medalie de aur DISPOZITIV PENTRU MONTAREA ÎN ALEZAJE A ELEMENTELOR ELASTICE TIP SIGURANTA Hacman Mihai Ionita Gh Stoica Eugen Arabagian Isabelle 6 INVENTIKA 2011 Editia a XV-a a Salonului International de Inventii si tehnologii noi- BUCURESTI Medalie de aur ECHIPAMENT DE CONTROL ACTIV CU LASER, AL SÂRMELOR SUBTIRI Popan Gheorghe 7 INVENTIKA 2011 Editia a XV-a a Salonului International de Inventii si tehnologii noi - BUCURESTI Medalie de argint COLECTOR PLUVIAL PENTRU IRIGAREA INDIVIDUALA A PLANTELOR ÎN CÂMP SI ÎN SERA Ontanu Florin Tanase Adrian Darie Codrut 8 INVENTIKA 2011 Editia a XV-a a Salonului International de Inventii si tehnologii noi - BUCURESTI Medalie de bronz SISTEM DE POZITIONARE ROBOTIC MULTI HEXAPODAL Margaritescu Mihai 9 ARCA 2011 Editia a 9-a a Salonului International de Inovatii ZAGREB CROATIA Medalie de aur SISTEM MECATRONIC PENTRU MASURAREA DEPLASARILOR UNGHIULARE Georghe Gh Beca Paul Mocanu Neculai Ancuta Paul Olaru Mircea Ilie Iulian 10 EUREKA 2011 The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation BRUSSELS BELGIA Medalie de aur DISPOZITIV PENTRU MONTAREA ÎN ALEZAJE A ELEMENTELOR ELASTICE TIP SIGURANTA Hacman Mihai Ionita Gh Stoica Eugen Arabagian Isabelle 11 IWIS 2011 International Warsaw Invention Show VARSOVIA POLONIA Medalie de aur SISTEM MECATRONIC PENTRU MASURAREA DEPLASARILOR UNGHIULARE Georghe Gh Beca Paul Mocanu Neculai Ancuta Paul Olaru Mircea Ilie Iulian 10 